Najlepsza aplikacja poziomica na budowę i do majsterkowania
Od wieszania półek przez układanie płytek po montaż sprzętu AGD — aplikacja poziomica w telefonie poradzi sobie z każdym zadaniem. Oto na co zwrócić uwagę.
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Skrzynka narzędziowa majsterkowicza ma nowego członka
Przyzwoity smartfon potrafi zastąpić kilka narzędzi pomiarowych w większości prac remontowych i lekkich robót budowlanych. Poziomica oparta na akcelerometrze to najbardziej praktyczny zamiennik — masz ją zawsze przy sobie, a najlepsze aplikacje dorównują dokładnością poziomicom tradycyjnym i przewyższają je elastycznością.
Ten przewodnik wyjaśnia, co czyni aplikację poziomicę odpowiednią na budowę, które funkcje liczą się w zastosowaniach profesjonalnych i półprofesjonalnych oraz która darmowa opcja daje najwięcej.
Czego naprawdę potrzebują budowlańcy i majsterkowicze od aplikacji poziomicy
Prace remontowe dzielą się na kilka kategorii, a każda ma nieco inne wymagania co do dokładności:
	Wieszanie obrazów i luster — potrzebny poziom w pionie poziomym, tolerancja ±0,5° jest akceptowalna
	Montaż półek i wsporników — potrzebny poziom oraz sprawdzenie pionu, ±0,3° lub lepiej
	Układanie płytek i podłóg — potrzebny pomiar spadku w mm/m i w stopniach, tu liczą się ±0,1°
	Montaż telewizorów i ekranów — poziom jest kluczowy, jeden stopień widać na dużym ekranie
	Instalacja sprzętu AGD — lodówki, pralki i zmywarki wymagają precyzyjnego wypoziomowania, by działać poprawnie
	Osadzanie słupków ogrodzeniowych i konstrukcji tarasu — pion jest tak samo ważny jak poziom
	Montaż szafek kuchennych — poziom i pion, a do tego pomiary po przekątnej przy rozplanowaniu

Dobra aplikacja poziomica powinna obsłużyć to wszystko dedykowanymi trybami, zamiast zmuszać cię do przeliczania w głowie kąta ukośnego na odczyt poziomu.
Bubble Level & Angle Gauge — najlepsza darmowa aplikacja na budowę
Pobierz na iPhone'a lub Androida
Cztery tryby pomiaru obejmują każdą sytuację:
	Tryb libelli okrągłej — sprawdzanie płaskich powierzchni (blaty, górne płaszczyzny sprzętu AGD, stoły)
	Poziom — klasyczne ustawienie poziomicy wodnej
	Pion — sprawdzanie ościeżnic, słupków ogrodzeniowych i profili ściennych
	Dowolny kąt — pomiar nachylenia dachu, kąta schodów i spadku pochylni w stopniach i procentach

System kalibracji
Technika kalibracji 180° usuwa fabryczne przesunięcie akcelerometru twojego telefonu. Połóż telefon, zapisz odczyt, obróć go o 180° i zapisz ponownie — prawdziwe zero to średnia obu wartości. Ta metoda daje dokładność na poziomie profesjonalnym bez zewnętrznych wzorców. Możesz zapisać kilka profili kalibracji, co przydaje się, gdy zmieniasz telefony lub etui, które lekko się uginają.
Jednostki budowlane
Aplikacja pokazuje pomiary w stopniach, procentach spadku, w stosunku mm/m i jako ułamek — obejmuje jednocześnie konwencje wykonawcze, inżynierskie i architektoniczne. Jednostki przełączysz bez utraty pomiaru.
Wykrywanie zakłóceń
Zakłócenia elektromagnetyczne od elektronarzędzi, silników i metalowych profili mogą w pewnych warunkach wpływać na akcelerometr. Aplikacja pokazuje pasek pewności czujnika — jeśli odczyt jest niestabilny, zobaczysz to, zanim zaufasz błędnemu pomiarowi. Szczególnie przydaje się przy rozdzielnicach elektrycznych, jednostkach wentylacyjnych i lodówkach.
Funkcja przytrzymania do pracy w pojedynkę
Blokada pomiaru pozwala zamrozić odczyt, odłożyć telefon i odczytać wynik z odległości. To niezbędne, gdy pracujesz sam — nie da się jednocześnie trzymać poziomicy, deski i patrzeć na wyświetlacz bez możliwości zablokowania pomiaru.
Dokładność w porównaniu z poziomicami tradycyjnymi
Nowoczesne akcelerometry MEMS w smartfonach osiągają od ±0,1° do ±0,5° w zależności od podzespołów. Poziomice tradycyjne z górnej półki (Stabila, Empire) osiągają ±0,029° (1/32 cala na stopę). Do majsterkowania i budownictwa mieszkaniowego telefon jest wystarczająco dokładny — większość tolerancji montażowych wynosi ±0,1° lub więcej.
Gdzie poziomice tradycyjne wciąż wygrywają: bardzo długie pomiary (poziomice 2,5 m i dłuższe), praca na zewnątrz w skrajnych temperaturach oraz środowiska o dużych drganiach, w których telefon nie odczyta stabilnego sygnału.
Praktyczne sytuacje na budowie
Montaż wentylatora sufitowego
Użyj trybu libelli okrągłej, aby sprawdzić, czy puszka montażowa jest w poziomie, zanim podłączysz przewody. Przechylony wentylator pracuje nierówno i wywołuje drgania.
Konstrukcja tarasu
Użyj trybu pionu na słupach i legarach. Użyj poziomu na górnych krawędziach belek. Użyj trybu kąta, aby sprawdzić spadek odwodnienia 1/8 cala na stopę na powierzchniach poziomych.
Osadzanie słupków ogrodzeniowych
Przyłóż telefon do słupka w trybie pionu. Odczyt na żywo aktualizuje się w trakcie regulacji — osobny pion sznurkowy nie jest potrzebny.
Układanie płytek na podłodze w łazience
Użyj trybu kąta w jednostkach mm/m, aby przed nałożeniem kleju sprawdzić 2-procentowy spadek w stronę odpływu ze wszystkich kierunków.
Pobierz za darmo — bez subskrypcji i bez reklam
Bubble Level & Angle Gauge na iPhone'a i Androida — całkowicie za darmo, działa offline, bez konta. System kalibracji i wiele trybów pomiaru czynią z niej najlepszego bezpłatnego towarzysza na budowie przy projektach DIY każdej skali.
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